Ś. P. 


X. ZENON 


CHODYŃSKI 


Pralat Katedry, Regens Seminaryum Włocławskiego. 


Po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony śś. Sakramentami zmarł dnia 16 
Maja 1887 r., przeżywszy lat 50. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła św. Witalisa do Katedry nastąpi dnia 19-go 0 godzinie 7-ej wieczorem, a pogrzeb dula następnego. 
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